MARYA KONICKA 


urodzona 15 Sierpnia 1872 roku, opatrzona Sw. Sakramentami, zmarla 


dnia 29 Pazdziernika 1894 roku. 


Stroskani rodzice i bracia zapraszaja Krewnych, Znajomych 1 Przyjaciol na wyprowa- 
dzenie zwłok, które odbędzie się we Czwartek dnia 1 Listopada b. r. o godz. 3 popo- 
łudniu z Kliniki chirurgicznej wprost na cmentarz. 


